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Caixa Orgânica ou 

Acumulador de Energia Orgânica 

Principais Benefícios 



Retarda o envelhecimento celular 

Ajuda muito na cura a depressão e fraquezas 

Fortalece a imunidade (resistência) a doenças 

Alivia muito o sofrimento e dá uma sobrevida até 3 (três) vezes maior ao doente com 
câncer 

Ajuda no tratamento de doenças consideradas incuráveis 
Regulariza as funções sexuais 
Relaxa, descansa e traz disposição 

Ativa a vivacidade mental melhorando o aprendizado e a geração de ideias 
Melhora a coordenação motora 

Equilibra os ritmos corporais (fome, sede, sono, digestão e evacuação) 

Renova e recupera os órgãos (rins, fígado, etc.) e tecidos (lesões, feridas, cortes, 
fraturas, etc.) 

Aumenta a vitalidade física, sensação de juventude e entusiasmo 
Ajuda a curar estresse 

Fizemos nossos próprios testes e toda nossa família a utiliza como método preventivo e até 
curativo, inclusive crianças pequenas. Para nós a Caixa Orgônica é uma verdadeira clínica médica 
particular em nosso lar. 
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Imagens 




E-mail: caixaorgoriica@gmaii.com - Facebook: Caixa Orgônica 
Fones: TIM (35) 9110.3666 - FIXO (35) 3363.1695 



Página 2 de 8 




CAIXA 
ORGONICA 



O que é uma Caixa Orgânica e como ela funciona 



É um equipamento criado por Dr. Wilhelm Reich para acumular as energias eletromagnéticas 
(Orgone) existentes na atmosfera do nosso planeta e transmiti-las ao organismo de quem a utiliza para ajudar 
a manter a saúde ou curar doenças. 

A ciência já comprovou que o corpo humano depende de energia para funcionar. A circulação de 
energia pelas células gera um impulso eletroquímico nas suas membranas 

E uma das manifestações da energia no corpo humano é a passagem de informações pelas células. 
Isso se dá através de potenciais de ação, que são ondas elétricas que percorrem as membranas das células 
levando informações através dos neurónios, principalmente para os músculos. O que faz todo o corpo humano 
funcionar. 

Essa informação é levada pela polarização e despolarização das membranas celulares que provocam 
uma troca de íons positivos e negativos entrando e saindo das células do corpo, gerando assim potenciais 
elétricos. 

Todas as células musculares e do sistema nervoso (neurónios e gliais) são capazes de gerar potenciais 
de ação que geram voltagem estática e corrente elétrica, o que chamamos de Bioeletromagnetismo (energia 
elétrica e magnética no corpo vivo). 

Então todas as manifestações no corpo humano dependem de energia, pois cada movimento ou 
pensamento é traduzido em uma sequência de pulsos elétricos. 
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História da Caixa Orgônica 



No final do século 19 e início do 20, o cientista, psicólogo e psiquiatra austríaco, Dr. Wilhelm 
Reich, livre dos conceitos místicos que envolviam esta energia (milenarmente conhecida por diversos 
nomes como: energia vital, tchi, chii, prana, baraka, penuma, etc...), estabeleceu as leis e as 
propriedades que a regem. Reich elaborou trabalhos e testes que viraram provas científicas contundentes 
sobre a existência desta energia, colocando-a definitivamente a nível de ciência, e a denominou de 
"Energia Orgônica", sendo a energia biológica nos seres vivos. 

Com seus estudos Reich provou que uma perfeita circulação desta energia no corpo é sinonimo de 
uma saúde perfeita e que qualquer doença causa ou é causada por um bloqueio da livre circulação dessa 
energia no corpo. E que portanto, é preciso deixar essa energia circular livremente, para manter a saúde ou 
curar as doenças. 

Para reestabelecer a perfeita circulação da Energia Orgônica no copo humano, Reich desenvolveu a 
Caixa Orgônica, um equipamento de efeito expansor e por tanto capaz de ajudar a desbloquear os nós de 
energia estagnada nos organismos. A Caixa Orgônica capta a energia vital da atmosfera pela matéria orgânica, 
transfere para dentro da caixa através do metal e concentra aproximadamente 3 a 5 vezes mais energia 
orgônica em seu interior. Este fluxo de captar e transferir para dentro só se interrompe quando o potencial 
de captação energética da matéria orgânica utilizada (madeira e algodão) se iguala ao potencial acumulado 
no interior da Caixa. O fato é que tudo o que permanecer dentro da caixa é impregnado com essa energia. 

Uma amiga da área da saúde definiu muito bem o que esperar da Caixa Orgônica: 

" A Caixa Orgônica entrega para cada pessoa o que ela está precisando no momento, ou é relaxar, 

ou é se concentrar, ou é ter ideias, ou é se curar, ou é se energizar, etc... Ela faz com seu organismo o que 

for preciso para ele ficar em harmonia." 

Quando entramos na caixa ficamos submersos numa grande quantidade de energia que beneficia 
cada célula, órgão e sistema do nosso corpo e ele, literalmente, "recarrega as baterias". O uso regular e 
frequente da Caixa Orgônica vai lhe dar uma nova disposição, energia, saúde e vida. 




Museu Wilhelm Reich Wilhelm Reich 
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Dicas de Utilização 



Fazer 

- Mantenha sua caixa num local agradável, limpo e arejado de sua casa, o mais afastada possível de 
aparelhos eletroeletrônicos e lâmpadas fluorescentes. O melhor lugar é aquele no qual você deixaria sua 
plantinha de estimação; 

- Entre na Caixa Orgônica e permaneça até 30 minutos por dia, de preferência relaxando, mas não é 
obrigatório, podendo ficar lendo, estudando, desenhando ou fazendo qualquer outra atividade; 

- O melhor horário de utilização é entre 08:00 e 16:00 horas, pois o Sol é um dos maiores geradores 
de energia vital e a incidência da luz solar faz com que a caixa absorva mais energia, mas nada impede de a 
caixa ser utilizada em qualquer outro horário; 

Não fazer 

- A Caixa Orgônica não deve ser usada durante ou logo após tratamentos radioterápicos; 

- A Caixa Orgônica não deve ser usada durante tempestade elétrica, ou seja, com raios e trovões, 
pois você será desenergizado e não energizado; 

- Não deixe perto ou use dentro da Caixa Orgônica aparelhos eletroeletrônicos, pois os campos 
eletromagnéticos gerados por esses equipamentos aceleram a velocidade dos elétrons dos átomos que estão 
em contato com estes campos. O aumento da velocidade faz com que alguns elétrons saiam de suas órbitas 
e escapem dos seus átomos originais. Como os elétrons perdidos têm carga negativa o resultado desse 
fenómeno é uma nuvem carregada de íons positivos, que em excesso são prejudiciais ao bom funcionamento 
do corpo humano. Aparelhos eletroeletrônicos dentro da caixa geralmente param de funcionar. 

- De preferência não deixe a Caixa Orgônica próximo de piscina, banheira, caixa de água, etc, pois 
a água tem a propriedade de absorver a energia Orgônica da atmosfera, sendo então, uma "concorrência" 
para a Caixa Orgônica. Claro que se o ambiente for ao ar livre haverá energia disponível sobrando sem 
defasar a absorção para a Caixa. 

- Não use excessivamente pois pode causar: agitação, taquicardia, dispnéia ou irritabilidade. Tudo 
que é demais é exagero! 

Recomendações 

- Faça uma limpeza semanal na caixa tirando a sujeira física. E para limpa-la energeticamente, 
coloque dentro da caixa uma vasilha aberta com água pura (de fonte, mineral, filtrada, fervida ou mais pura 
que conseguir) deixando por, no mínimo, 1 noite, mantendo a porta aberta; 

- Evite permanecer ou deixar seres vivos (animais e plantas) numa distância de até 30 (trinta) 
centímetros fora da caixa, pois nesta região a absorção de energia para a caixa é muito intensa e vai 
desenergizar o que estiver próximo; 

- Use o acompanhamento de um especialista (terapeuta Reichiano) nas seguintes situações: 

• Uso intensivo; 

• Pessoas com problemas de pressão alta e cardíacos; 

• Caixas Orgônicas com mais de 3 (três) duplas camadas. 



E-mail: caixaorgonica@gmail.com - Facebook: Caixa Orgônica 
Fones: TIM (35) 9110.3666 - FIXO (35) 3363.1695 



Página 5 de 8 




CAIXA 
ORGONICA 



Testes com a Caixa Orgônica 



Para testar se a Caixa Orgônica funciona existem vários tipos de experimentos, como por exemplo 
com sementes, frutas, legumes, leite, vinho, plantas e, para pessoas das áreas da saúde, até ratos com 
câncer. 

Alimentos ou seres vivos quando impregnados com o orgone (orgônio ou energia vital) ganham muito 
mais saúde e resistência. As sementes germinam muito mais rápido, as frutas e verduras se decompõem 
muito mais lentamente, o leite e vinho demoram muito mais tempo para coalhar ou virar vinagre, os ratos 
com câncer têm uma sobrevida 3 (três) vezes maior sem sofrimento, e por aí vai. Faça você mesmo seus 
testes e comprove. 

Abaixo mostramos fotos de algumas experiências feitas com nossas Caixas Orgônicas. Também 
sugerimos que você procure na literatura (ou na internet) relatos da eficácia da Caixa Orgônica nos mais 
variados tratamentos. Vale a pena, você se surpreenderá! 

O leite que ficou fora da caixa (lado esquerdo da foto) apodreceu, teve mal cheiro e redução do 
volume. O leite que ficou dentro da caixa (lado direito da foto) ficou gelatinoso, manteve o volume e cheiro 
normal. 



A maçã que ficou fora da caixa (foto de cima) secou por fora e apodreceu por dentro. A maçã que 
ficou dentro da caixa (foto de baixo) ficou firme e intacta por dentro e por fora criou uma camada de fungo 
(uma forma de vida e portanto um indicativo positivo). 




Teste com o leite. Metade da maçã que ficou DENTRO da caixa. 
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Características 



Descrição: Caixa Orgônica ou Acumulador de Energia Orgônica 

Recomendação: Equipamento para saúde preventiva e curativa. 

Modelo: 3 camadas, alternando material orgânico e metálico, nesta ordem: 

- 1 a camada - Madeira (exterior) e Lã de aço 

- 2 a camada - Algodão cru e Lã de aço 

- 3 a camada - Algodão cru e Chapa de aço galvanizado (interior). 

O modelo de 3 camadas é o mais comum e utilizado, mas existem outros chegando até 20 (vinte) 
camadas, o que potencializa os efeitos. 

Quantidade: 01 peça 

Dimensões Internas: 55cm de largura x 69cm de profundidade x 1 ,20m de altura 
Dimensões Externas: 67cm de largura x 80cm de profundidade x 1,40m de altura 

Peso Aproximado: 100kg 
Cor Predominante: Cedro 

Materiais: Madeira, chapa de aço galvanizado, algodão cru, lã de aço, dobradiças, rodízios de gel, 
parafusos e rebites 

Personalização: Fabricamos Caixas Orgônicas com qualquer número de camadas e em medidas especiais. 
Entre em contato para orçar o modelo que precisa 

Referência: Todos os modelos de Caixas Orgônicas que fabricamos respeitam os estudos do Dr. Wilhelm 
Reich 

Montagem: Nossas Caixas Orgônicas são entregues montadas ou desmontadas. Preferimos enviar 
montadas, pois facilita pro cliente receber o produto pronto para uso 

Quem preferir receber a Caixa Orgônica desmontada a receberá toda em 10 (dez) partes: 

- 1 (um) Piso 

- 4 (quatro) Colunas de Sustentação 

- 2 (duas) Laterais - esquerda e direita 

- 1 (um) Fundo 

- 1 (uma) Porta 

- 1 (um) Teto 

Quando a Caixa Orgônica for desmontada acompanha as instruções para que uma pessoa sozinha 
seja capaz de montá-la com apenas uma chave de fenda. Ter um ajudante para a montagem é melhor, mas 
não é fundamental e fica pronta para uso em no máximo 30 (trinta) minutos. 
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Como montar a sua Caixa Orgônica 



EMBALAGEM: 
6 lados 



• 1 base (piso); 

• 1 teto; 

• 2 laterais (esquerda e direita) 

• 1 fundo; 

• 1 porta. 

26 parafusos 

• 8 fixam as 4 colunas no piso e teto; 

• 12 fixam as 3 paredes (esquerda, direita e fundo); 

• 6 fixam a porta (as 2 dobradiças) - parafusos pretos. 

Obs: Acompanha alguns parafusos extras caso precise por espanar ou perder. 

1 chave de parafusos tipo Phillips 



MONTAGEM: 

1 ) Desembale todas as partes (paredes e parafusos); 

2) Inicie colocando a base no chão e travando os rodízios com freios para não deslocar 
durante a montagem; 

3) Sobre a base encaixe as 2 paredes laterais (esquerda de direita) em suas posições, 
conforme a marcação colorida das etiquetas identificadoras; 

4) Encaixe o teto sobre as 2 paredes laterais, conforme a marcação das etiquetas; 

5) Aparafuse os 8 parafusos que prendem as 4 colunas, 4 parafusos na base e mais 4 no teto; 

6) Encaixe o fundo. 

Dica: Para instalar o fundo é necessário ir colocando ele inteiro todo ao mesmo tempo, 
quase como uma gaveta e não uma parte (inferior) e depois a outra (superior), pois se não 
entrar simultaneamente a parte superior (divisa com o teto) com a parte inferior (divisa 
com o piso), acaba não conseguindo instalar - fazer encaixar. 

Caso necessite mais força para fazer os encaixes entrarem em suas posições, pode bater 
com um martelo, mas isso pode danificar (amassar e marcar) a madeira. Para isso não 
acontecer, sugerimos colocar um pedaço de madeira em cima da parte a ser batida. Caso 
não tenha, coloque então um pedaço de pano dobrado. Assim você consegue dar as 
pancadas sem estragar a madeira. Se tiver um martelo de borracha isso não é necessário, 
pois ele não danifica o móvel. 

7) Aparafuse os 12 parafusos que fixam as 2 paredes laterais (esquerda e direita) e o fundo. 
São 2 em cada base e 2 em cada topo; 

8) Instale a porta aparafusando suas 2 dobradiças no local indicado. 



FIM 
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